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Władysław Kamieński 
radca stanu, sędzia honorowy powiatu 
Berdyczowskiego, 
przeżywszy lat 74, zmarł w Gleichenbergu 

w dniu 19/23 Maja. 
Kółko przyjaciół zaprasza na nabożeństw o 


a ma: A ZE y 4 
żałobne, odbyć się mające IE Naja w „Zad... 


/ 


o g. 10-5 w Kościele Farnym w Berdyczowie. 


